Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 marca 1982 roku zmarł w Krakowie 


LEON CEHAR 


EMERYTOWANY PUŁKOWNIK W.P. 


POGRZEB odbędzie się w poniedziałek dnia 5 kwietnia 1982 roku o godzinie 14.30 z kaplicy 


na cmentarzu Rakowickim, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


ŻONA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 5. IV, br, o godz, 8.30 w kościele parafialnym na Azorach. 
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